





Für den Fachhandel 


Technische Daten 
Phonochassis: 
Stromart: 


Netzspannung: 
Leistungsaufnahme: 
Plattentellerdrehzahlen: 
Tonabnehmer: 


Übertragungsbereich des 
Tonabnehmersystems: 
Verstärker: 


Bestückung: 


Lautsprecher: 
Sicherungen: 


Gewicht: * 


‚Abmessungen: 





Service-Anleitung 
P4OVIIHMOVI = 
P1010SV/H1010SV 














P 40V1/H40V1 


Plattenspieler Dual 410 

50 oder 60 Hz Wechselstrom 

(umrüstbar durch Austausch der Antriebsrolle) 
110, 150 oder 220 V umschaltbar 

ca. 22 VA 

78, 45, 33⁄4 und 16% U/min 

Dual Stereo-Kristall-Tonabnehmersystem 

CDS 630 mit Duplo-Saphirnadel DN 5 


30 Hz — 16 kHz 

4-stufiger Transistor-Verstärker 

mit eisenloser 4 Watt-Gegentakt-Endstufe 
Selen-Gleichrichter B 30 C 600 / 1000 
Transistoren: BC 109 C, BC 108 A, 

BC 108 C, AC 176 K / AC 153 K gepaart 
Silizium-Diode ZG 1 

4 Watt Spezial-Lautsprecher 


220 V: 125 mA träge 
110/150 V: 250 mA träge 
P40V1 H40V1 
5.6 kg 6,5 kg 
P40V1 H410V1 


340 x 275x 168 mm 365 x 270 x 165 mm 





Ausgabe 2 D TV 51 


P 1010 SV / H 1010 SV 


Plattenwechsler Dual 1010 S 

50 oder 60 Hz Wechselstrom 

(umrüstbar durch Austausch der Antriebsrolle) 
110, 150 oder 220 V umschaltbar 

ca. 25 VA 

78, 45, 33, und 162% U/min 

Dual Stereo-Kristall-Tonabnehmersystem 

CDS 630 mit Duplo-Saphirnadel DN 5 


30 Hz — 16 kHz 
4-stufiger Transistor-Verstärker 

mit eisenloser 4 Watt-Gegentakt-Endstufe 
Selen-Gleichrichter B 30 C 600 / 1000 
Transistoren: BC 109 C, BC 108 A, 

BC 108 C, AC 176 K / AC 153 K gepaart 
Silizium-Diode ZG 1 

5 Watt Spezial-Lautsprecher 


220 V: 125 mA träge 
110/150 V: 250 mA träge 
P1010SV H 1010 SV 
9,6 kg 10,2 kg 
P1010SV H 1010 SV 


395 x 345 x 185 mm 405 x 345 x 185 mm 


Ersatzteile, Funktionsbeschreibung sowie Reparatur- und Justierhinweise für den Plattenspieler Dual 410 
und den Plattenwechsler Dual 1010 S sind den entsprechenden Service-Anleitungen zu entnehmen. 


DUAL GEBRÜDER STEIDINGER - 


V409 8/87 H 


7742 ST.GEORGEN/SCHWARZWALD 


Printed in Germany 





Fig. 1 Schaltschema Transistor-Verstärker TV 51 für P410V 1 /H410V 1 /P 1010 SV / H 1010 SV 















































Ersatzteile Transistor-Verstärker TV 51 









































Pos.-Nr. B.Nr. Bezeichnung EN fiie 
1 36P-U4 Atzschaltplatte kpl. mit Cleichrichter und Elyt-Kondensator 1 7.50 
2 36 P-38 Trafokabel &adrig = 222222 1 —60 
3 36 P - 20 Frontplatte 2.2.2.» s MERAN 1 —60 
4 36 P -22 Abschirmkabel 1-adrig 
(Lautstärkeregler-Verstärkereinheit) . . -o . - 1 —40 
5 36P -32 Abschirmkabel 3-adrig (Baßregler-Verstärkereinheit und 
Höhenregler-Verstärkereinheit) 2 —60 
6 36P -U10 Transistor-Verstärkereinheit kpl. . <.. 1 28.— 
7 4172/9 Lampenfassung E 10 s5623 1 0 
8 4013/14 Glühlampe E 10/7 V /03A . wÉ De 1 
9 4022/117 Netzschalter poli >» s senes so essex A 1 
10 LBK 2,9/6,5 Linsenblechschraube mit Kreuzschlitz B 29x 6.5 . | | 5 
11 33D-12 Haltebügell wu ns an aagana PR 1 
12 4024/25 Netzsicherung 125 mA träge (220 V) 1 
13 33D-US Schaltplatte kpl. mit Spannungswähler 1 
36 P - 60 Sicherungsschild  . 1 
14 4024/44 Netzsicherung 250 mA träge conso v: 1 
15 36 P -U 26 Anschlußrahmen kpl. . 324443 1 
33D-13 Anschlußschld 22222220. ME a aa 1 
16 4019/16 Lautsprechersteckdose 2 polig EEPE 1 
4123/4 c Hohlniet 3x 03x4 osanaan i 4 
17 4019/9 Flanschsteckdose 2-polig . .... - » ger 1 
4123/4 c Hohiniet3x 0,3x4 .. -a.n ae 4 
18 36 P - 54 TA-Kabel 2 x 1-adrig abgeschirmt . | | 1171:71] 1 
19 36 P -2 Grundplatte... sis scrcas meas ee 1 
20 z3/10a Zylinderschraube AM 3x10 2.2.2... 2 
M3/4b Sechskantmutter MIO. e o ea een: 2 
(zur Befestigung der Transistoren T4 und T5) 
21 4023/28 Selen-Gleichrichter B 30 C 3600/1 TUD a o sr 1 
22 4104/3 Lötöse ... PUR aan 1 
4,2/10/0.5 St Scheibe ...... TETEE TET { 1 
23 4025 / U 53 Netztransformator kpl. 2 sooo re 1 
24 36 P - U 22 Netzkabel mit Stecker . . 2.222.220. Ea 1 
25 Z4ļ5a Zylinderschraube AM 4x 5 2 222.22 nenn 4 
26 36 P -23 Abschirmkabel 1-adrig > -o ooo 1 
27 36 P - 50 Lautsprecherkabel 2-adrig - -o ooo oono 1 
Potentiometer 
P1 4022/115 Potentiometer 1,3 MOhm pos. log. (Lautstärkeregler) 1 2— 
P2 4022/116 Potentiometer 50 kOhm lin. (Baßregler) Ri 2 2— 
P3 4022/116 Potentiometer 50 kOhm lin. (Höhenregler) 2 2— 
Kondensatoren 
c13 KEis 2500/20 Elyt-Kondensator 2500 yF . . ooa oaa 1 3.80 
C 14 K 47/125/20 Styroflex-Kondensator 47 pF . 1 —.20 
C 15 K 10000/100/10 Folien-Kondensator 10 nF 1 —.25 
cız K 47000/300-./20| Papier-Kondensator 47 nF 1 —80 
i Widerstände 
R 20 W 47 K/0,3/10 Schicht-Widerstand 47 KOhm . . 2 2 22.2.2202: 1 —15 
R 21 W 220 K/0,3/10 Schicht-Widerstand 220 kOhm . 2... . - 1 15 
Ersatzteile Transistor-Verstärker-Einheit 
Pos.-Nr. B.-Nr. Bezeichnung PaA Sone ue 
6 36P-U10 Transistor-Verstärkereinheit kpl. . 2 2. 2.2.2... 1 
20 M3/4b Sechskantmutter M3 . . o ooa 2 
z3/10a Zylinderschraube AM 3 x 10. 2 22... 2 
(zur Befestigung der Transistoren T4 und T5) 
Dioden und Transistoren 
Di 4027/40 Sitizium-Diode ZGA : 2222222: 1 2.25 
T1 4027/41 Transistor BO IC 22222 ur 1 5— 
t2 4027/37 Transistor BEIBA paoa eaa soe ea ein a 1 4.50 
T3 4027/42 Ta BE O = 2 mn 2.0.0 un sn a 1 5— 
T4, T5 4027/43 Komplementär-Transistorpaar bestehend aus: 
Transistor AC 176 K und Transistor AC 153 K 1 9.85/Paar 








Fig. 3 ÄAtzschaltplatte Transistor-Verstärkereinheit 36 P - U 10 

















Potentiometer: Pot.- Anschlüsse: Transistoren: Silicium - Diode 
= Baßregler A = Anfang Tı = BC 109 T4 = AC 176 K D,= 261 
= Höhenregler S = Schleifer T2= BC 108 T5 = AC 153K 
= Lautstärkeregler E = Ende T3= BC 108 
Pos.-Nr. B.Nr. Bezeichnung Kor Depo 

Kondensatoren 
C1 K 33000/100/10 Folien-Kondensator 33 nF... 2220er 2 
c2 KEis 1/15 Elyt-Kondensator 1 uF 2 222m 2 
c3 K 33000/100/10 Folien-Kondensator 3nF... 2220er. ta 2 
c4 K 100000/100/10 Folien-Kondensator 0,1 UF... 2220 1 
cs K 1500/400/10 Folien-Kondensator 1,5 nF v 1 
c6 K 15000/100/10 Folien-Kondensator 15 nF 1 
c7 KEis 100/20 Elyt-Kondensator 100 uF 1 
c8 KEis 1/15 Elyt-Kondensator 1 pF 2 
c9 KEis 5/15 Elyt-Kondensator 5 uF . . . Er 1 
cıo K 330/125/20 Styroflex-Kondensator 330 pF |.. 3.11711] 1 
C11 KEis 100/15 Elyt-Kondensator 100 uF . 2.222220. ak T 
C12 KEis 500/15 Elyt-Kondensator 500 uF <s is nennen 1 1.20 
Widerstände 
R1 W 2,2 M/0,3/10 Schicht-Widerstand 2,2 MOhm 1 
R2 W 18 K/0,3/10 Schicht-Widerstand 18 kOhm 1 
R3 W 10 K/0,3/10 Schicht-Widerstand 10 kOhm 2.2.2.2... 2 
R4 W 1 K/0,3/10 Schicht-Widerstand 1 kOhm ...... 2 
R5 W 10 K/0,3/10 Schicht-Widerstand 10 kOhm .... TET 2 
R6 W 330 K/0,3/10 Schicht-Widerstand 330 kOhm .. aaan 1 
R7 W 6,8 K/0,3/10 Schicht-Widerstand 6,8 kOhm . 1 
R8 4022/101 Einstellregler 2,5 kOhm lin. 0,15 W 1 
R9 W 22/0,3/10 Schicht-Widerstand 22 Ohm 1 
R 10 W 1 K/0,3/10 Schicht-Widerstand 1 kOhm 2 
R 11 W 2,2 K/0,3/10 Schicht-Widerstand 2,2 kOhm 1 
R 12 W 100/0,3/10 Schicht-Widerstand 100 Ohm 1 
R 13 W 330/0,3/10 Schicht-Widerstand 330 Ohm 1 
R14 W 150/0,3/10 Schicht-Widerstand 150 Ohm 1 
R 15 W 220/0,3/10 Schicht-Widerstand 220 Ohm Erearwiris 1 
R 16 4029/6 Heißleiter K 151 150 Ohm . . 222222... ; 1 
R17 4022/114 Einstellregler 500 kOhm lin. 015W . 2.222... 1 
R 18 WD 0,47/1/10 Draht-Widerstand 0,47 Ohm Sasswesre 2 
R 19 WD 0,47/1/10 Draht-Widerstand 0,47 Ohm . . 222222220. 2 


























Ersatzteile Verstärkerkoffer Dual P 410 V1 und P 1010 SV 


























7 3 eis pre 
Pos..Nr. PoV pió Sv BER pro Gerät SU BM 
1 26 L-19 26S- Ph - u. en ien“ 2 
2 25K-U21 25K-U21 Taste kpl. (Kofferschloß) . ..... . 4 
25K-19 Verstärkungsfeder für Taste . . . . - 2 
3 M3/4b M3/4b Sechskantmutter M3 2.2.2.2... 13 
4 26H-23 Zwischenlage 222220 ee 1 
5 3,2/8/1a St 3,2/8/1a St OE unsern. a an 8 
M3/4b M3/4b Sechskantmutter M3 2 222.22. 13 
6 25V-U10 26N-14** Flachlautsprecher . 2.2.00. 1 
7 4012/29 4012/29 Lautsprecherstecker . .» 2» 22.2.2. «+ 2 
8 26K- 10 26 K-10 Bodennagel areon e Teraa 4 
9 4697/1 4697/1 Rosette u men een 1 
10 13F-4 Halter für Plattenstift und Wechselachse 1 
HHK 3/10 Halbrundholzschraube 
mit Kreuzschlitz 3x 10. . 2.2... 10 
12B - 206 Plattenstiftaufnahme für P 1010 AV 1 
1 25K-U18 25K-U18 Lautsprecherkabel kpl... 2.2.2. + 1 
12 26H-12 Wiike; sms rnm near 2 
26 H-16 Druckstollen 2.222. 2 
M3/4b Sechskantmutter M3 . 22.2... 13 
13 29D-18 Puckhalter für P 1010 AV . . 2... . 1 
HH 2/8 Halbrundholzschraube 2x 8 ..... . - 1 
14 61 A-U18 61A-U18 Scharnier kp. 222 2 
15 29A-10 29A-10 Netzkabeldurchführung . 2...» 1 
16 25K-U21 235K-U21 Taste kpl. (Kofferschloß) . . . ... - - 2 
17 22F-7 22F-7 Bodennggel 2.2222 n 3 
18 26K-10 26K-10 Bodennagel 222222 nenne 4 
19 25K-2 26K-11 Lautsprechergitter n.on 1 
20 25E -46 25E-46 Unterlegscheibe geprägt + + - . + » 4 
LSHK 3/35 c Linsensenkholzschraube 
mit Kreuzschlitz 3x35 ... . 2... 4 
LSHK 3/40 c Linsensenkholzschraube 
mit Kreuzschlitz 3x40 . 2.2... - 4 
(zur Befestigung des Montagebodens) 
21 25L-16 26 K-22** Ose (Traggriffblende) ..... - 2 
22 235L-15 pii Traggrit Er era yes rende 1 
25L-14 gas Haltefeder für Traggriff . ..-.-. 1 
M3/4b Sechskantmutter MI... 22.0. 13 
23 HHK 3/15 HHK 3/15 Halbrundholzschraube 
mit Kreuzschlitz 3X 15 22.22.22. + 2 
24 21 A-31 21 A-31 Stollen für Kofferboden . . 2. + - 3 
25 4124]7 a 4124/7 a Rohrniet AAXOAXT rowr ea wa a 2 
26 25V -4 267-6** Blende Amos» wa raes 1 
265-6 Blende für P 1010 AV >... a.a. 1 
27 25P-U22 265-U16** Montageboden zur Aufnahme 
des Phonochassis anthrazit . . . . » - 1 
25P-U23 26S-U17** Montageboden zur Aufnahme 
des Phonochassis granadarot . - .. . 1 
28 29D-14 29D-14 Gitterahmen 22222 2 
29 29C-U18 29C-U18 Dréhknopf „2. mr nenne 4 
25C-54 25C-54 Eilzping ama 0.0 2 0m » = a un = 4 
30 25E-44 25E-44 Unterlegscheibe geprägt . .... - - 4 
LSBK 3,913 LSBK 3,9/13 Linsensenkblechschraube 
mit Kreuzschlitz BZ 3,9 x 13 
(zur Verstärker-Befestigung) - » - - - 4 
31 26H -15 26U-8 Leuchtstab s ossa ur 0 1 
12A-92 Federscheibe 2.2.00. : 1 
26H-15 Leuchtstab für PIN0AV 2.2... 1 
4694/6 4694/6 Sperrscheibe 6, lösbar . . .....- 1 
6.2/16/0,5 Ps Ek enara unas 1 
32 26K-10 26K-10 Bodenggel 2.2 ama 4 
33 61 A-27 61 A-27 Gummistollen für Scharnier . .. . » 2 
34 29A-10 29A-10 Netzkabeldurchführung >... >. 1 
35 4019/16 4019/16 Lautsprechersteckdose 2-polig 1 
4123/4 c 4123/4 © Hohlniet 3x 03x4 22.2.2200. 4 
36 22F-7 22F-7 Bodennagel 2.2.00. 3 
37 26K-10 26K-10 Bodenagel ese roe e A EE 4 
38 LSK 3/15a LSK 3/15 a Linsensenkschraube 
mit Kreuzschlitz AM 3x15 ....... 2 
3,2/8/1,5 St 3,2/8/1,5 St Scheibe u ncn means 2 
39 4019/9 4019/9 Flanschsteckdose 2-polig . » . . » « - 1 
4123/4 © 4123/4 c Hohlniet 3X 03x4 aoea xai ws 4 
40 25K-10 25K-10 Abdeckrahmen . „22... 0. .. 1 
4 33D-13 33D-13 Anschlußschild . 22.22.22... 1 
42 L3/4 a L3/4 a Linsenschraube AM 3x4 2...» 1 
2,4/6/0,3 Ps 2,4/6/0,3 Ps Scheibe? vw oa 2 emp ne 1 














Fig. 4 Koffer, Bedienungselemente und Be- 
schlagteile für P410 V1 und P1010 SV 
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Pos;-Nr; Psovı pidio Sv Bezeichnung pro Grat Stack BM 
43 36 P-60 36P-60 Sicherungsschild . » 2... 1 —05 
44 25K-11 25K-11 Abdeckscheibe 2 2.2.2222. + 1 30 
45 25 V-10 267-10 Typenschild zsa xg ssia tat 1 15 

265-10 Typenschild für P1010AV ...... 1 15 
46 29D-14 29D-14 Gitterrahmen 2 10 
47 25V-U1 26T-U1** Leerkoffer kpl. 1 58.—/78.—** 
26S-U1 Leerkoffer kpl. für P1010AV ..... 1 78— 
48 HHK 3/10 HHK 3/10 Halbrundholzschraube 
mit Kreuzschlitz 3x10 2 2.2.2... 10 
49 61A-U18 61 A-U18 A METT 2 
e 36 P - Ausf. A 36 P - Ausf. A Transistor-Verstärker TV 51 kpl. 1 
A 25F-8 25F-8 Bezugstoff anthrazit . ........ 12.—/m2 
pa 25F-10 25F-10 Bezugstoff perlweiB . .. 2.22...» 12.—/m? 
2 26M-18 Netletung er mern nen 1 ‚30 
d 25K-U16 26H-U10** Verpackungskarton kpl. . 2.2.2...» 1 3.—/ 3.50** 
® 25V-D1 26T-D1 Bedienungsanleitung . .. 
26S-D1 Bedienungsanleitung für P 1010 AV 
Ersatzteile Phonokoffer Dual P 410 und P 1010 S 
x B.Nr. nzehl i 
Pos.-Nr. Fa Pioos Berölchning pro Garat SER BM 
1 26L-19 26L-19 Bik cu ne su ae 2 
2 25K-U21 25K-U21 Taste kpl. (Kofferschloß) . .. 2... 2 
25K-19 Verstärkungfeder . 2.22.22. 2 
3 M 3/4 b M3/4b Sechskantmutter M3 2.2.2.2... 9 
8 26K-10 26K-10 Bodennagel . 222222200 4 
9 4697/1 P nar 8er. 1 
10 13F-4 Halter für Plattenstift und Wechselachse 1 
HHK 3/10 Halbrundholzschraube 
mit Kreuzschlitz 3 x 10 10 
12A -312 Aufnahmefeder für P 1010 A 1 
12 26H -12 W EEE R 2 
26H -16 Druckstlllen < s s siesd 2 
M3/4b Sechskantmutter M 3 .. a...an 9 
14 21 C -28 21C-28 SEEN ya Z 
16 25K-U21 25K-U21 Taste kpl. (Kofferschloß) ......: 2 
18 26K-10 26K -10 Bodennagel a TT 4 
20 25E- 46 Unterlegscheibe geprägt . - . . . . . 4 
LSHK 3/35 © Linsensenkholzschraube 
mit Kreuzschlitz 3x 35 . 2.2.2.2... 4 
21 25L-16 26K-22** Ose (Traggriffblende) . ......- 2 
22 25L-15 26 K - 20 ** TA saaana 1 
25L-14 26 K-21** Haltefeder si 2 2.23 Sog 1 
M3/4b M3/4b Sechskantmutter M3 2 22.2.2... 9 
23 HHK 3/15 HHK 3/15 Halbrundholzschraube 
mit Kreuzschlitz 3x15 . 2.2.2.2... 2 
24 21 A-31 21A-31 Stollen für Kofferboden ........ 3 
25 4124/7 a 4124/7a Rohrniet AAXOAXT 22222... 2 
27 21G-U12 Montageboden zur Aufnahme 
des Phonochassis anthrazit . . .. . - 1 
32 26K -10 26K-10 Bodennagel oo oeangal “4 
37 26K -10 26K -10 Bodennagel 2.222222. 4 
45 21H-10 22L-10 a T 1 
22K-10 Typenschild für P1010A ....... 1 
47 21H-U1 22L-U1** Leerkoffer kpl. . o onnaa 1 
22K-U1 Leerkoffer kpl. für P1010A ..... 1 
48 HHK 3/10 HHK 3/10 Halbrundholzschraube 
mit Kreuzschlitz 3x10 . 222.2... 10 
49 21C-28 21C-28 Schamet cu suammaekhme 2 
21A-U4 21A-U4 Aufnahmedorn kpl. . 2.2.2220. 1 
“ 21A-U12 Kabelfach kpl. + p oiera agomo 1 
“ 22B-U6 Halteband kpl. für P1010A . ..... 1 
* 21A-6 21A-6 Schallplattenhalter 2.2.2.2... 1 
* 21A-49 Schieber für Kabelfach . ...... 1 
= 21A-52 Netzkabeldurchführung . 2.2.2...» 1 
“ 25F-8 25F-8 Bezugstoff anthrazit . .2..2..2.. 
je 25F-10 25F-10 Bezugstoff perlweiß . 2.2.2.2... 
* HH 2,7/7 d Halbrundholzschraube 
2,7 x 7 (für Kabelfach) 222.2... 2 
s LSHK 3/13 f Linsensenkholzschraube 
mit Kreuzschlitz 3 x 13 (für Kabelfach) 2 
i SS4/15 SS 4/15 Senkschneidschraube DM 4 x 15 
für Aufnahmedorn . . 222 2.2.2.0. 1 —10 
x 10-25 10-25 Dual-Schld siesena serta 1 —.20 
4 21D-U10 22E-U10** Verpackungskarton kpl. © ....2... . 1 2.40/ 3.50** 
$ 11M-D2 12R-D2 Bedienungsanleitung 2.2.2... 
12N-D2 Bedienungsanleitung für P 1010 A 














Fig. 5 Koffer, Bedienungselemente und Be- 
schlagteile für H410 V 1 und H 1010 SV 





Ersatzteile Heimgeräte Dual H 410 V 1 und H 1010 SV 






































"Nr, Nr, r 
BORN Ha aiio sv Bezsichnung pro Cerat | Stck DM 
1 22F-7 22F-7 Bodennagell EEEE TE TETT 3 —15 
2 29E-112 29D -106 Scharnieroberteil ` 
(für Geräte mit einseitiger Verschlußtaste) 1 —.60 
29A-U14 29A-U14 Taste kpl. 
(für Geräte mit 2 Verschlußtasten) 2 —.50 
25K-19 25K-19 Verstärkungsfeder für Taste 
(für Geräte mit 2 Verschlußtasten) 2 —15 
3 13F-4 Halter für Plattenstift und Wechselachse 
(für Geräte mit einseitiger Verschlußtaste) 1 —30 
HHK 3/10 Halbrundholzschraube 
mit Kreuzschlitz 3 x 10 2 —.02 
12B -206 Plattenstiftaufnahme 
(für Geräte mit 2 Verschlußtasten) 1 65 
HHK 3/8 Halbrundholzschraube 
mit Kreuzschlitz 3x8 ....2..... 2 —.02 
29D-18 Puckhalter 
(für Geräte mit 2 Verschlußtasten) 1 —.05 
HH 2/10 Halbrundholzschraube 2x 10 ..... 1 —.01 
4 25K -U18 25K -U18 Lautsprecherkabel kpl. . . 2.2.2.2... 1 2.20 
5 4012/29 4012/29 Lautsprecherstecker >$ 2 —.50 
6 29E- U14 29B-18** Flachlautsprecher . ... - eg 1 17.50/19.50** 
7 3,2/8/1 a St 3,2/8/1 a St Schelbe . „rec ewaisera 4 = 
M 3/4 b M 3/4 b Sechskantmutter M 3 ar 13 
8 29E-8 29D-9** Abstandsrolle 2.2222 0. 4 
9 29A -U14 29A-U14 Taste kpl. (Kofferschloß) Deti 1 
25K-19 25K -19 Verstärkungsfeder für Taste ..... 1 
M3/4b M3/4b Sechskantmutter M 3 ... 2.2... 13 
10 29A-U14 29A-U14 Taste kpl. (Kofferschloß) . . 2...» 1 
1 29E-U110 29D-U110** | Gehäuse-Oberteil kpl. 
(für Geräte mit einseitiger Verschlußtaste) 1 51.—/59.—** 
29E-U10 29D-U10** Gehäuse-Oberteil kpl. 
(für Geräte mit 2 Verschlußtasten) 1 47 —]55.—' 
12 29E- 104 29D-104** Gitterplatte 
(für Geräte mit einseitiger Verschlußtaste) 1 3.60/5.20** 
29E-4 29D-4** Gitterplatte 
(für Geräte mit 2 Verschlußtasten) 1 3.20/ 4.80**| 
13 29E - U 103 29M-U1** Gehäuse kpl. 
(mit einseitiger Verschlußtaste) 1 190.—/98.— 
29E-U3 29D-U3** Gehäuse kpl. 
(mit 2 Verschlußtasten) © 2.22... 1 84.—/92.—* 
29E-U102 29M-U4** Gehäuse-Unterteil kpl. 
(für Geräte mit einseitiger Verschlußtaste) 1 43—44. —** 
29E-U2 29D-U2** Gehäuse-Unterteil kpl. 
(für Geräte mit 2 Verschlußtasten) 1 41.—142.—**] 
14 29E-114 29D-108 ** Montageboden zur Aufnahme 
des Phonochassis 
(für Geräte mit einseitiger Verschlußtaste) 1 4— 
29A-4 29B-4 Montageboden zur Aufnahme 
* des Phonochassis 
(für Geräte mit 2 Verschlußtasten) 1 4 
LSHK 3/30 c Linsensenkholzschraube 
mit Kreuzschlitz 3 x 30 4 —.05 
LSHK 3/35 c Linsensenkholzschraube 
mit Kreuzschlitz 3 x 35 | 4 —.05 
15 29E - 108 29F-2** Scharnier-Unterteil | 
(für Geräte mit einseitiger Verschlußtaste) | 1 —50 
29D-22 29D-22 Rastnocke | 
(für Geräte mit 2 Verschlußtasten) 2 —.05 
16 22F-7 22F-7 Bodennagel 2222.22. - 3 15 
17 21A-31 21A-31 Stollen für Kofferboden 3 —15 
18 29E -106 29M-6** Blende 
(für Geräte mit einseitiger Verschlußtaste) 1 2.60/3.20** 
29E-6 29D-12** Blende 
(für Geräte mit 2 Verschlußtesten) 1 2.50/ 3—** 
19 29C-U18 29C-U18 Drehknopf 4 —70 
25C - 54 250-54 Filzring 4 —.02 
20 29D-14 29D-14 Gitterrahmen 2 —10 
21 LSBK 3,9/13 LSBK 3,9713 Linsensenkblechschraube 
mit Kreuzschlitz BZ 3,9 x 13 4 —.02 
25E-44 25E-44 Unterlegscheibe geprägt 
(zur Verstärkerbefestigung) 4 —01 
22 26U-8 26U-8 Leuchtstab 
(für Geräte mit einastiiger Verschlüntass) 1 —10 
12A-92 12A-92 Federscheibe . . nanana 1 —03 





























(für Geräte mit 2 Verschlußtasten) 





Post: re re Bezeichnung potest | Siek DM 
26H-15 26H-15 Leuchtstab 
(für Geräte mit 2 Verschlußtasten) 1 
4694/6 4694/6 Sperrscheibe 6 2.2.2222... 1 
23 25L-15 26K-20** TE unsre 1 
25L-16 26K-22** Ose (Traggriffblende) . 0... - i 2 
25L-14 26K-21** Haltefeder für Traggriff 5 > 1 
M 3/4 b M3/4b Sechskantmutter M 3 13 
24 4019/16 4019/16 Lautsprecher-Steckdose 1 
4123/4 c 4123/4 c Hohlniet 3 x 03x4 . .2.... Fai 4 
25 4019/9 4019/9 Flanschsteckdose 2-polig . |... 1 
4123/4 c 4123/4 c Hohlniet 3X 03x42 22222 0.. 4 
26 33D-13 33D-13 Anschlußschild . 2.222222. - 1 
27 L3/4 a L3/4 a Linsenschraube AM 3x4... .. 1 
2.4/6/0,3 Ps 2,4/6/0,3 Ps Scheibe . . . N 1 
28 25K-10 25K-10 ‚Abdeckrahmen 1 
29 36P-60 36 P - 60 Sicherungsschild Keepa 1 
30 25K-11 25K-11 Abdeckscheibe 3528237323 1 
31 LSK 3/15 a LSK 3/15 a Linsensenkschraube 
mit Kreuzschlitz AM 3 x 15 4 
3,2/8/1,5 St 3,2/8/1,5 St Scheibe . . Eee 2 
32 36P-U22 36P-U22 Netzkabel mit Stecker . 2... \ 1 
33 29E-10 29M-10 Typenschild 
(für Geräte mit einseitiger Verschlußtaste) 1 
29E-10 29D-16 Typenschild 
(für Geräte mit 2 Verschlußtasten) 1 
34 21A-49 Schieber für Kabelfach . . . . .... . 1 
35 LSK3/15a Linsensenkschraube 
mit Kreuzschlitz AM3x15 ... . 4 
36 21A-U12 Kabelfach kpl. < ss 22220... 1 
21 A-52 Durchführung für Netzkabel 1 
HH 2,7/7 d Halbrundholzschraube 2,7 x 7 2 
37 LSHK 3/13 f Linsensenkholzschraube 
mit Kreuzschlitz 3x 13 ..2.2.2... 2 
€ 36 P - Ausf. A 36 P - Ausf. A Transistor-Verstärker TV 51 kpl. 1 
. 29B -14 Tragbügel für Phonochassis 3 
* M 3/4 b Sechskantmutter M 3 13 
# 26M- 18 Netzleitung 22.2... kE GAS 1 
* 25F-8 25F-8 Bezugstoff anthrazit . . 2.2.2.2... 
$ 29A-10 Rosette (Netzkabeldurchführung) 1 
$ 29E- U114 29F-U30** Verpackungskarton kpl. 
(für Geräte mit einseitiger Verschlußtaste) 1 5.50/7.—** 
$ 29A -U20 29B-U20** Verpackungskarton kpl. 
(für Geräte mit 2 Verschlußtasten) 1 4.50/ 6.50** 
‘ 29E-D3 29M-D2 Bedienungsanleitung 
(für Geräte mit einseitiger Verschlußtaste) 
29E-Di 29D-D3 Bedienungsanleitung 

















* Teil ist nicht abgebildet 
Anderungen vorbehalten 


Die Notierungen verstehen sich freibleibend netto ab Werk mit Aus- 
nahme der fettgedruckten, bei denen es sich um Bruttopreise handelt. 


Dual Gebrüder Steidinger - 7742 St.Georgen/Schwarzwald 


